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STAATSCOURANT 

OfficmlG uitgave van'het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1614. 


Aanvragen inschrijving accountanfsregister 


Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 30, derde 
lid, van de Wet op het accountantsberoep, bekend, dat door de hieronder vermelde personen bij het 
bestuur een aanvraag tot inschrijving in het accountantsre gister, als bedoeld in artikel 36 van 
bovengenoemde wet, is ingediend. Het bestuur is voornemens de aanvraag toe te wijzen. 


naam en voornamen 

geboortedatum 

woonplaats 

titel 

Bog aard. Gidy Jo h an na Egi 1 ia van den 

1 oktober 1988 

Beek en Donk 

AA 

Bro uwe ra. Serve M arga reth a M ie hel 

28 o kto ber 1987 

Sittard 

RA 

Ghis aidoo bé, Danny Pajeev 

28 mei 1989 

Rotterdam 

RA 

Hend ri ka, Sjoerd 

17 juni 1990 

Lettmo nd 

RA 

Ketterij. Lieven Huhrecht van de 

IA september 1988 

Arnemuiden 

RA 

Klaassen, Robien 

B januari 1989 

Middenbeemster 

RA 

Kranendonk, Rei nier Christiaan 

11 november 1983 

Voorschoten 

RA 

Kriek. Btefan 

28 januari 1982 

Zeewcilde 

AA 

Km iswijk, Abr ah am J aco b us Albertus 

29 juni 1987 

Amsterdam 

RA 

Lodewijks. Henricus Petrus 

20 oktober 1988 

Berge ij k 

RA 

Meijer. Mark Gerardus Hermanus 

16 juli 1986 

Delden 

RA 

Meijer, Yvonne Desirée 

13 augustus 1983 

Heemstede 

RA 

Opsteeg. Gerardus M art in us Step h anus Maria 

12 mei 1975 

Schaijk 

AA 

Reen. Dorinda 

10 september 1987 

Amsterdam 

RA 

Schaik. Sanne van 

1Bjuni 1989 

Harmelen 

AA 

Sch u re n, Ralp h J aco b us Jo han nes 

21 november 1974 

Stram proy 

AA 

Steenhuiien.Willem Hendrik 

12 januari 1987 

Nieuwegein 

RA 

Yaseen. M uh am med Yous uf 

17 februari 1988 

Amsterdam 

RA 


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van deze publicatie een zien swijze op het 
voornemen tot inschrijving kenbaar maken bij het bestuur. 

Een schriftelijke reactie kan verstuurd worden naar: postbus 7904, 1000 AD te Amsterdam. Voor een 
mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie; (020) 301 02 00. Overeenkom¬ 
stig artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht wordteen verslag gemaakt van hetgeen 
mondeling naarvoren is gebracht. 

De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage ten kantore 
van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Antonio Vivaldistraat 2-0 te Amsterdam. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen een besluit tot inschrijving kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingébracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

Het bestuur tan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants , 
namens deze, 

AM. van Arkei-Rijbroek 
algemeen directeur 


1 


StBstsc ou ra nt 2016 n t 23362 29 a pril 2016 









